DEPARTEMENT DU LOT 


Elections Législatives 


Scrutin de Ballottage du 12 Mars 1967 


Circonscription de Figeac 


Candidat Unique 


des Partis de Gauche 


EÉlectrices, Electeurs, 


Au premier tour de scrutin, le candidat Communiste et le candidat 
de la Fédération de la Gauche Démocrate et Socialiste ont totalisé près de 


14.000 voix dans cette circonscription. 


Le désistement loyal de mon ami Jean BONNAFOUS, que jc 
remercie, fait de moi le candidat de Ia gauche le mieux placé par 


le suffrage universel pour battre le Docteur PONS. 


Pour que le Lot nait ni à Cahors, ni à Figeac, un député U.N.R.. 
la Fédération de la Gauche Démocrate et Socialiste (Parti Socialiste - Parti 
Radical, Convention des Institutions Républicaines) et le Parti Communiste 
ont décidé de soutenir ensemble une candidature commune dans chaque 


Circonscri ption. 





Ils appellent tous les Républicains, tous ceux qui entendent s'opposer 
au pouvoir personnel, aux pressions de toutes sortes et au chantage des 
dirigeants de la V° République, à bloquer leurs suffrages sur le candidat unique 


de la gauche que je suis devenu dans la circonscription de Figeac. 


QUE PAS UNE VOIX NE S'EGARE ! 


Il faut faire du 12 Mars une grande victoire 
démocratique, une victoire qui appartiendra à tous les 
hommes de progrès, à tous les vrais Républicains. 


Henri THAMIER 
Candidat Unique des Partis de Gauche 
et 
Jean MARCENAC 
Remplaçant éventuel. 


VU, les CANDIDATS 


imp DELSAUD - CAHORS 





